X. Paweł Russek 


Proboszez kościoła parafialnego $, Krzyża, 
Rektor domu XX. Emerytów, Kanclerz i Radzca Konsystorza Jeneralnego 
Dyecezy1 krakowskićj, 


przeżywszy lat 41, w dniu 27 Kwietnia 1872 r. o godzinie 9% z rana 
nagle zakończył życie. 


W żalu pozostała Rodzina, zaprasza Wielebne Duchowieństwo i Wiernych, na pogrzeb w Poniedziałek dnia 29 b. m. 
o godzinie 9téj rano do kościoła $. Marka, zkąd po odprawioném Nabożeństwie Zatobném, zwłoki na Cmentarz 


odprowadzone zostaną. 


W Drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


